Condiciones de servicios de Sala Capitol para conciertos 



Modalidad 1 

"Capitol Club" 

Estos precios no son aplicables a otro tipo de eventos 
Estos precios no incluyen I.V.A. 

El aforo maximo permitido para la "Modalidad 1" es de BOO personas 



1.0 Servicios de sala 

1.1 Servicio basico: 320€ 

Para un unico set de backline con un maximo de 16 canales de FOH y 6 envfos de monitores. 

1.2 El servicio basico incluye: 

Equipo tecnico de sonido basado en el Rider adjunto. ("Rider Modalidad 1") 

1 tecnico de sonido (Responsable tecnico de la sala) 

1 persona para el control de acceso 
Personal de taquilla 

Catering Bebidas para camerino 
1 Caja Agua 

1.3 El servicio basico no incluye: 

Backline del artista o banda. 

Extras de sonido sobre el Rider de "Capitol Club". 

Personal extra de seguridad para los conciertos que asi lo requieran. 

Personal de carga y descarga. 

Costes de imprenta de entradas y material promocional. 

Costes derivados de pagos a la S.G.A.E. 



Condiciones adicionales 



Para hacer efectiva la reserva de fecha es necesario abonar a la Sala una fianza de 320€. La 
Sala podra disponer de la fecha reservada si el abono de dicha fianza no se ha realizado con 20 
dias de antelacion a la fecha del evento. Esta cantidad no podra ser recuperada por el cliente 
en caso de cancelacion de la reserva. 

Tanto en la carteleria como en las entradas de cada evento debera figurar la hora de apertura 
de puertas ademas de la siguiente frase: 

"prohibido el acceso a menores de 18 anos, imprescindible presentar D.N.I. original". 

El concierto o evento no podra finalizar mas tarde de las OO.OOh. 

La sala podra contar con 15 invitaciones para cada evento con el fin de cubrir sus 
compromisos. 




RIDER MODALIDAD 1 

V.6.1.1 Octubre 2015 
No se incluye ningun tipo de backline 



ESCENARIO 

Seis metros de frente por cuatro de fondo y sesenta centfmetros de alto 

EQUIPO SONIDO 
P.A. 

Sistema Eastern Acoustics Works compuesto por seis unidades EAW KF 730 voladas mas 2 
subgrave EAW SB-1000 

ALIMENTACION P.A. 

Etapas de potencia LAB-GRUPPEN (dispone de etapas de reserva). 

PROCESO 

EAW MX8750 

FOH 

Digidesing Venue SC-48 

MONITORES 



Mesa 

Desde FOH 

Recintos: (5) 

4 EAW LA 212, 2 SM 200IH 

Potencia 

QSC y etapas de reserva 



tech@salacapitol.com 




MICROFONIA 



SHURE: 

BETA 58 : 2 ud 
BETA 57 A: 3 ud 
BETA 91: 1 ud 
BETA 52: 1 ud 
BETA 98: 2 ud 
SM-58: 7 ud 
SM-57 : 7 ud 
SM-81: 2 ud 

AKG: 

C-3000 B : 1 ud 
D-112 : 2 ud 
C-391: 1 ud 

SENNHEISER: 

E-604: 4 ud 
E-609: 1 ud 
E-903:l ud 

A&T: 

ES -935 : 2 ud 

INFRA SENAL 



PINANSON 16+8+2, preinstalada bajo suelo hasta FOH 



MATERIAL SISTEMA ILUMINACION 



• 1 MESA DE CONTROL AVOLITES MOD: PEARL 2004 

• 6 CABEZA MOVIL MARTIN MOD: MAC-250 

• 4 PAR LED RGBW 18X15 ZOOM CITYLIGTHS 

• 1 MAQUINA DE HUMO JEM MOD:ZR-33 

• 4 PROYECTORES DE RECORTE DE 575 W 

• 2 ACCESORIO PROYECTOR DE ESPEJO ( l-CUE ROSCO ) RECORTE 575W 



tech@salacapitol.com 




